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(i) Aco A 2 P 
=AB+AC —(b)A(BC)=ABC (c)A+AB=A 

(jA+B+A+C 
(ii) Scanner isa device, 

(a) Output (b) Digital (c) Input (d) Analog 
(iil) The command that in GW BASIC Is used to execute the program. 

(a) LOAD (b) LIST (c) RUN (d) SAVE 
iiv} The set of instruction is called ; f 

(a) Data (b) Program (c) Information (d) Interpr 


(v) How many types of number system are used in Computer? 


(a) 2 (b) 4 (c) 6 com l 


(vi) The base of Hexadecimal number system is ‘ 


(a) 10 (b)2 (d) 16 
(vil) EBCDIC stands for i qu 


(a) Extended Bi ferchange Code, 
(b) Ext in nent Directed in Computer, 
y i ary Direction Interchange component 
ne of these 

(vil) The physical component of computer is known as j 

(a) Windows & (b) UNIX (c) Hardware (c) PHP 
(ix) Infourth generation the major invention was 

(a) Transistor (b) Vaccum Tube (c) Microprocessor (d) 1C 
(x)  RAMisa memory. ' 

(a) Volatile (b) Non-Volatile (c) Both of these. (d) Nne of 
(xi) 1GB=1024 

(a) KB (b) MB (c) Bytes (d) TB 


(xii) The computer size was very large in i 
(a) 1" Generation (b) 2 Generation (c) 3% Generation (d) 4" Gene 
(xiii) UNIVAC stands for 
(a) Universal Automatic Computer (b) Unvalued Automatic Computer 
(c) United Access Computer (d) Universal Access Computer 


(xiv) is known as the father of computer. 
(a) Pascal (b) Herman Hollerith (c) Charles Babbage (d) Joseph Jacquard 
(xv) Which of the following is a secondary storage device. 


(a) Keyboard (b)ALU i (c) Disk (d) None of these 


